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Nombre animal: RUFIO Número de muestra: 12578036 C.VET.EUROPA (1907) TARIFA 
Propietario: MYLKE DRAAISMA Fecha recepción: 22/11/2022 POLIGONO INDUSTRIAL C/ 
Raza: Fecha emisión: 25/11/2022 CASTELLAR, NAVE 221 
Edad: 11380 
Sexo: V TARIFA 
Chip: 
Especie: PERRO (DOG) 
Ac RABIA 
Resultado Valores de referencia 
Ac RABIA >7.92 Ul/ml - 
FAVN 


Según las recomendaciones de la OMS/O.I.E. un título igual o super ior a 0.5 Ul/ml 
después de la vacunación es considerado como protector y permite e 1 desplazamiento bajo 
los Términos Pet Travel Scheme (PETS) y la regulación EU 576/2013. 


El resultado reportado en este informe es válido, exclusivamente, a título informativo, 
y Carece de validez para el desplazamiento de la mascota. 

En el caso de título igual o superior a 0.5 Ul/ml, en breve recibi rá el certificado 
oficial por servicio postal 


Director Técnico : Javier López -— Col. N° 4390, COVB. 
Director Médico : David López -— Col. N° 4186, COLVEMA. 
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